JÓZEF BRONIOWSKI 


c. 1 k. rysownik inzynieryi wojskowej 


przeżywszy lat 42, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 15 listopada 1912 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala wojskowego nastąpi w niedzielę dnia 17 b. m. o godz. 
3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to smutny obrzęd stroskana 
rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE — 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 18 b. m. o godzinie g rano w kościele OO. Franciszkanów, 


lakted pogrzebowy „Goneurdia“ Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie 


